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PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 

ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ സി1- 4922 ( 3) / 2013/ എം . സി. റ്റി. 2014 ഒക്ടോബർ 20. 

തിരു വ ന ന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത 
തീയ തിക്കു മുമ്പ് പിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് നമ്പർ - 128/ 2014. 

സാ ധ ന ങ്ങ ളുടെ പേരും എണ്ണവും - സെൽ കൾച്ചർ 
ബൻഡിൽസ് - 1 എണ്ണം. 


ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ്- എം . ഡി. ആർ. യു . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,050. 

ശരിപകർപ്പ് - 525. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 26 - 11 -2014, 3 മണി. 

ദർ ഘാസ് ഫോറം സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 27 - 11- 2014 , 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 27 - 11 - 2014, 
3 മണി. 


DETAILS OF ITEMS 


Cell Culture Consumables with Inverted 

Microscope = 5, 00 ,000 


Products Description 


Quantity 


(1 ) 


- 1 


6 


ദർ ഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ട വർ 
അയ യ് ക്കു ന്നതിനു വേണ്ട തുക 50 അ ധിക മായി 
അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ 
നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന 
താണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്ന 
താണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും 
ഡോക്യൂ മെന്റു കളോ അ യ യ് വാൻ ആ വ ശ്യ പ്പെട്ടു 
കൊ ണ്ടു ള്ളതും മേൽ വി ലാസം വ്യക്ത മ ല്ലാ ത്ത തു മാ യ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി 
ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ആ ഫീസിൽ 15 - 11 - 2014 - ന് മുമ്പ് കിട്ടി യി രി ക്ക ണം . 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


6 


- 3 


3 


4 


3 


3 


6 


No. C1/4922 (3)/2013 / MCT. 20th October 2014. 

Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the supply of the following items for Govt. 
Medical Colleges at Thiruvananthapuram . Tenders should 
be superscribed as tender number and addressed to the 
Principal , Medical College, Thiruvananthapuram, 
Pin - 695 011 . Details can be had from this office on 
working hours till 3.30 p. m . 

Tender No. — 128 /2014 . 


7 


2 


Details of items — Cell Culture Bundles (Specifications 
attached separately ) - 1 No. 


- 8 

9 
10 
11 
12 


(2 ) 
Tissue Culture Dish , 35 x 10, minimum 10 
dishes in a sleeve 
Tissue Culture Dish , 60 x 15, minimum 10 
dishes in a sleeve 
Cell Culture Flask , T25, with individual 
leakage test for every flask 
Cell Culture Flask, T75, with individual 
leakage test for every flask 
Tissue Culture Plate , 6 wells , wells should 
be individually constructed , air vent at the 
bottom of the plate 
Tissue Culture Plate, 24 wells , wells should 
be individually constructed , air vent at the 
bottom of the plate 
Tissue Culture Plate , 96 wells, wells should 
be individually constructed , air vent at the 
bottom of the plate 
Cell Imaging Slides, 2 Chambers 
Cell Imaging Slides , 4 Chambers 
Serological pipette , 2 ml., with SAL of 10 -6 
Serological pipette , 5 ml., with SAL of 10 -6 
Serological pipette , 10 ml., with SAL of 10 -6 
Variable volume pipette , adjustable from 
100 - 1000 ul, Pipette should have spring 
loaded Nose cone, adjustable window for 
different chemical , fully autoclavable 
Pipette Gun for handling serologiocal 
pipette volume range from 1 ml to 100 ml, 
Aspirating cone and the pipette adapter 
allowed for repeated autoclavable , it 
should have pressure equalization system , 
Accessories like power supply , wall holder, 
removable shelf rack and 2 membrane 
filters 0 ,45 um should be supplied , 
Speed adjustment should be without 
pre- dial function , Gravity drain option 
for easy dispensing of liquid without 
splashing, Battery should be a Lithium - ion 
battery and Operation possible during 
recharging with large backlit LEDs give 
optical feedback 


3 


Cost of tender form (Inclusive of VAT ): 


1 


- Original 1, 575 . 

Duplicate = 788. 


Last date and time of sale of tender --26-11- 2014, 
3 . p . m . 


14 


Last date and time for receipt of tender — 27 - 11 - 2014 , 
2 .30 p. m . 

Opening date and time of tender — 27 - 11 -2014 , 
3 p . m . 

Tender forms can be had from the office of the 
Principal , Medical College , Trivandrum - 11 up to 3 p .m . on 
working days. Tender forms will be sent through post if 
required provided due amount with sufficient postage 
charges ( 50 each ) is sent by way of Money Order in 
favour of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 15 -11-2014 . 
No other forms of remittance will be accepted . 


15 


5 


5 ,0 ml tube, Sterile with high centrifugation 
stability (25 , 000 xg ) for faster and safer 
protocols 


8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 


16 


Fully autoclavable Tube-Rack for 5 .0 ml 


17 
18 


10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 


1 


11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 


5 ml Storage Box for storing at-80 degree 
Inverted microscope stand with binocular 
phototube -4 - position objective nosepiece H 
specimen stage 200x239 mm . with stage 
insert , metal- binocular phototube 45° /20 
(50 : 50 ) - eyepieces 10 x / 20 Br. foc. 
transmitted - light illumination with 6V 30W 
halogen bulb pinhole diaphragm and 
Allen keys for adjusting phase contrast 
external power unit 100 ...240 VAC/ 50 . ..60Hz 
with country - speific adapters -dust cover, it 
should be supplied with 1 Bulb 6V 30W 
Halogen 
Objective 4 x /0 . 10 Ph -1 
Objective 10x /0.25 Ph - 1 
Objective LD 20 x /0.3 Ph- 1 
Cover slip cap D = 0 . 17 -0 .6 LD objectives 
20 x and 40 x 1 each 
LD condenser 0 .3 (WD = 72mm )-1 
2 -position Ph slider - 1 
Phase stop Ph 0 /0 .3 - 1 
Phase stop Ph 1/0 .3 - 1 


12. For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 

without samples will not be considered for selection . 
13. Tenders should bear the Signature and full Postal 

address of the tenderers wherever necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specifications conforms to the 

requirements in the tender notice. 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time. They should have valid 

authorization letters. 
18. More details can be had from this office on 

working time. 


19. Amount quoted should be in Indian Rupees . 


MMIO M13 / 18703 / 2014 / 040.M1.01. 


2014 


Ácsomið 9. 


TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm , 

One year. 
2 . The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , otherwise 

the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible. 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in ` 100 Kerala Non - Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits (One percentage ) of 

the total cost of the articles quoted for , can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സർജറി 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സാധനം 
വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടു കൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
60 W10908 GDIG38 , 0202 UMM 01200 -695 011 24 m 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


BÖYelmů mmjojo mow monolong G01020 — 146 / 2014 — 
ഹൈ എൻഡ് ഇലക്ട്രോ സർജിക്കൽ ഡയാതെർമി - 1 എണ്ണം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

croquod 1,680 . 
coolzado - 840. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 26 - 11- 2014, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 - 11- 2014, 2 .30 മണി. 


Description and Specification 
1. Micro controller based isolated Electrosurgical 

Generator having both Monopolar and Bipolar 

outputs designed for all surgical procedures. 
2. Smart generator should be able to monitor changes 

in tissue impedance 200 times per second 
continuously and adjusts power. Power efficiency 
rating of 98 for accurate and consistent cut 
performance . 


3. Monopolar outputs should have three cutting 

modes : 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയ തിയും സമ യ വും 
27 - 11- 2014, 3 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷ 
കളും നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ്. ഫോറ ത്തോ ടൊപ്പം 
മുദ ര ത ങ്ങളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക മെന്റു കളോ 
അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷ കൾ ഈ ആഫീസിൽ 30 - 10 - 2014 - ന് മുമ്പ് 
കിട്ടി യി രിക്ക ണം . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്നതാ ണ് . ദ ർ ഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
No. C3/187037/2014 / MCT. - 9th October 2014. 

Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of the following Item required for 
Surgery Department, Medical College , Thiruvananthapuram . 


Tender should be superscribed with tender number 
and addressed to the Principal , Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p .m . 

-- Tender No . and Name of Equipment - 146/2014 - High 
end Electro Surgical Diathermy — 1 No . 

Cost of tender form ( Inclusive Sales Tax): 

Original 1, 680 . 

Duplicate — ` 840 . 
Last date and time of sale of tender form 
26- 11-2014, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender — 27- 11- 2014 , 
2 . 30 p . m . 


(a) Low cut for delicate tissue or Laparoscopic 

cases having maximum power of 300 W . 
Pure cut for clean , precise cut in general 

surgery having maximum power of 300 W . 
(c) Blend mode for cutting with homeostasis 

having maximum power of 200 W . 
All cut modes should be able to adjust output 
power depending on tissue density by less than 

15 % or 5W , whichever is greater. 
4 . It should have three Coag Modes with maximum 

power of 120 W . 
(a) Desiccate mode for low voltage contact 

coagulation suitable for Laparoscopic and 

delicate tissue work . 
(b ) Fulgurate mode for efficient non - contact 

coagulation in most applications. 
(c) Spray mode should have randomized spray 

effect of varying amplitude and frequency 
for coagulating large tissue areas with 

minimum depth of necrosis. 
5 . It should have three bipolar modes with maximum 

power of 70 W. 
(a ) Precise mode to have fine control of 

desiccation in delicate tissue . 
(b ) Standard mode for applications at low voltage 

to prevent sparking. 
(c) Macro mode for applications on tissue with 

| high resistance. 
6 . It should have patient plate monitoring facility and 

should give audio visual alarm and deactivate output 
if contact between patient and patient plate is not 

proper to eliminate the risk of patient borns . 
7 . The unit should have two handswitching and two 

Footswitching Monopolar outputs and one 

handswitching and footswitching Bipolar output. 
- 8. It should have membrane keyboard for power 

settings. 


-- Opening date and time of tender - 27 -11- 2014 , 
3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
of The Principal, Medical College, Thiruvananthapuram, 
Kerala State , Pin -695 011. Money Order should reach this 
office on or before 30 - 10 - 2014 . No other forms of 
remittance will be accepted . 


7. Earnest Money Deposits (One percentage ) of 

the total cost of the articles quoted for, can 
be remitted by way of crossed Demand Drafts 
drawn in favour of the Principal , Medical College, 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9 . Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 


11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 


9. The Unit should have individual digital display of 

power for Bipolar, Monopolar Cut and Monopolar 

Coag. 
10 . The unit should have tempreature sensing cooling 

fan , which should operate automatically to protect 

generator from thermal damage . 
11. It should have RS 232 serial port to interface with 

computer to reduce the time and effort in problem 

diagnostics. 
12 . The unit should be software upgradeable . 
13. The unit should be compatible with Argon beam 

Coagulator and Ultrasonic Surgical Aspirator & 

Smoke Evacuation System . 
14 . The unit should have RF activation port to tell 

other equipments like ECG or EEG that RF current is 

being generated . 
15 . The unit should not have RF Leakage current more 

than 150 m A . 
16 . It should be compact and light weight, weighing 

less than 10 kg . 
17. The unit should be operational between 170V AC to 

260V AC , 50 Hz. (Should not require stabilizer). 
18. It should have safety standard of UL , CUL , IEC 

601-2-2 . 
Accessories: 

Monopolar footswitch — 1 No. 
Bipolar footswitch — 1 No. 
Reusable Handswitching Pencil — 10 Nos. 
Disposable Patient- Plate Monitoring System 
20 Nos. 
Bipolar Forceps — 1 No. 
Forceps Cord — 2 Nos . 
Universal Adapter — 1 No . 

TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm — 

One year. 
2. The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , otherwise 

the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible. 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in ` 100 Kerala Non -Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 


12. For medicines, surgicals and materials, samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 

without samples will not be considered for selection . 
13 . Tenders should bear the Signature and full Postal 

address of the tenderers wherever necessary . 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15. Specifications of the items are given in the list . 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specifications confirm to the 

requirements in the Tender Notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representatives 
who may present at that time. They should have 

valid authorization letters. 
18. More details can be had from this office on 

working hours . 
19. Amount quoted should be in Indian Rupees. 


MMS m15 / 15123 / 2014 /090.01.01. 2014 136csomó 16 . 

- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പാത്തോളജി 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ റീ ഏജന്റ്സ് വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
01020M 10 01200 - 695 011 24 m olejomu oml08 907121101 
COOMOM . 

BÖRJON MM1d157 /2014 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

croquod 1, 050. 
colgadoj - 525. 


Reagents Kits for Immunohistochemistry 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 30 - 11- 2014, 3 മണി. 


Sl. No. 


Item 


Unit 


Quantity 


ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 31-11-2014 , 2.30 മണി. 


CD 3 


7ml 


2Kits 


ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമ യ വും 
31- 11- 2014, 3 മണി. 


- 


CD 5 


D5 


7ml 


1Kit 


BCL 2 


/ ml 


1Kit 


S100 


7ml 


1Kit 


Vimentin 


/ ml 


1Kit 


Desmin 


/ ml 


1Kit 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷ 
കളും നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ഫോറ ത്തോ ടൊപ്പം 
മുദ്രപത ങ്ങ ളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റു കളോ 
അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ആഫീസിൽ 25 - 11- 2014- ന് 3 മണിക്ക് മുമ്പ് 
കിട്ടിയിരിക്ക ണം . താമ സിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്നതാ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


LCA 


7ml 


1Kit 


Cytokeratin 


7ml 


2kits 


EMA 


7ml 


1Kit 


PR 


7ml 


4Kits 


ER 


/ ml 


4Kits 


No. C5/ 151230/ 2014/ MCT 


- 17th October 2014. 


Tmi 


1Kit 


12 
13 


SMA 
NSE 


7ml 


1Kit 


Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the supply of Reagents required for the 
Pathology Department ofMedical College, Thiruvananthapuram . 


GFAP 


7ml 


1Kit 


CD 20 


7ml 


2 Kits 


Tender should be superscribed with Tender number 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvanathapuram , Pin -695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p .m . 


/ ml 


1Kit 


16 
17 


CD 30 
CD 31 


7ml 


1 Kit 


CD 34 


7ml 


1Kit 


19 


HMB 45 


7ml 


1 Kit 


Tender No . -157/ 2014. 
Cost of tender form (Inclusive Sale Tax ): 

Original - 1,050. 

Duplicate — 525 . 
| Last date and time of sale of tender - 30 -11- 2014, 
3 p . m . 


CD 99 


7ml 


1Kit 


CD 117 


/ ml. 


1Kit 


Chromogranin 7ml 


1Kit 


Last date and time of receipt of tender — 31- 11 - 2014 , 
2 .30 p . m . 


2Kits 


Sap Secondary 7ml 
Kit (1250 Tests) 


2 Kits 


- Opening date and time of tender - 31 -11 - 2014, 
3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
of The Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , 
Kerala State, Pin -695 011. Money Order should reach this 
office on or before 25 -11-2014 . 


Aminopropyl 100ml 
Tri Ethoxy 
Silane- Sigma 


Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
For Principal. 


( 1) 


ദർഘാസ് പരസ്യം 

Last date and time of receipt of tender will be 
8 - 12 -2014 at 3 p . m . Late tenders will not be accepted . 
The tender will be opened at 11 a . m . on 9 - 12 - 2014 in the 

presence of the such of the tenderers or their authorized 
[ നമ്പർ 44 /2014 ] 

representatives who may be present at that time. 
നമ്പർ സി4 /12115/2014 / ജി. റ്റി. ഡി . എം . സി. എ . 2014 ഒക്ടോബർ 16 . Intending tenderers may obtain the tender form from 
ആലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് റ്റി. ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 

the undersigned on all working days from 10 a . m . to 
ഓഫ്ത്താൽ മോ ളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഇൻ ഡ യ റക് ട് 

4 p . m on a cash remittance of 630 which is the price 
ഒഫ്താൽ മോ സ് കോ പ്പ് , സ്ളിറ്റ് ലാമ്പ് തുട ങ്ങി യ വ 

fixed for a form and which is not refundable under any 

circumstances. The tender forms are not transferable. Sale 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 

of tender forms will be closed at 12 Noon on 8 - 12 -2014 . 
കൊള്ളുന്നു . 

Cheques , Postage Stamps etc . will not be accepted 
അടങ്കൽ തുക - 3,00,000. 

towards the cost of forms, nor will the forms be sent per 

V . P. P . Tender forms will be supplied to the firm by 
- ദർഘാസ്ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത കവറിന് പുറത്ത് ദർഘാസ് 

registered post subject to a cash payment of 50 in 
നമ്പർ, ഇനവിവരം, നിശ്ചിത ദിവസം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി 

addition as postage charges . Money order will be 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ. റ്റി . ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, വണ്ടാനം, 

accepted only if received within 10 clear working days 
ആലപ്പുഴ- 688 005 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. 

prior to due date for submitted tender. Duplicate tender 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 8 - 12 - 2014 forms, if required will be issued of 315 per copy. Further 
ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3 മണിവരെ. 9 -12 - 2014 - ന് 11 മണിക്ക് ദർഘാസ് 

details can be had from the College Office during working 
തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്നവരോ അവർ 

time. Tender should be accompanied by an agreement 
നിയോ ഗിക്കുന്ന പതി നി ധിയോ ഈ അ വ സ ര ത്തിൽ 

executed in Kerala Stamp Paper worth 100 and EMD 1 % 
സന്നിഹിതരാകാവുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 

of the total cost of the items tendered . Tenders without 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 

EMD will be rejected . 
10 മണി മുതൽ 4 മണിവരെ - 630 കോളേജ് ഓഫീസിൽ 

- ( 2) 
ഒടുക്കി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. പകർപ്പ് ആവശ്യമുള്ളവർ 315 
അധികമായി ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് വിൽപ്പന 8- 12 - 2014, 

[ നമ്പർ 46/ 2014] 
12 മണിവരെയായിരിക്കും. ദർഘാസ് തപാലിൽ ലഭിക്കാൻ 
ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദർഘാസിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 50 കൂടി 

നമ്പർ സി3 / 13122/ 2014 / ജി. റ്റി. ഡി. എം . സി. എ . 2014 ഒക്ടോബർ 21. 
ചേർത്ത് മണി ഓർഡർ അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ ആലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് റ്റി . ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന ദിവ സ ത്തിന് 10 പ്രവൃത്തി ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക് സി . റ്റി . ജി . മെഷീൻ 
ദിവസങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ലഭിക്കുന്ന മണി ഓർഡർ മാത്രമേ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു . 
സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . വില തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. കൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . സാങ്കേതിക 

അടങ്കൽ തുക 10, 00,000 . 
വിശദാംശങ്ങൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 

ദർഘാസ്ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത കവറിന് പുറത്ത് ദർഘാസ് 
സമ്മത പത്രവും ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന ആകെ വിലയുടെ 

നമ്പർ, ഇനവിവരം, നിശ്ചിത ദിവസം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി 

പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ . റ്റി . ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, വണ്ടാനം, 
ഒരു ശതമാനവും വരുന്ന തുകയ്ക്ക് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ 

ആലപ്പുഴ- 688 005 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് ( ഡാഫ് റ്റോ സ്ഥിരനിക്ഷേപ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നിരതദ്രവ്യമായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 10 - 12 - 2014 . 
നിരതദവ്യവും സമ്മത പ്രതവും ഉള്ളടക്കം ചെയ്യാത്ത - അന്നേ ദിവസം 3 മണിക്ക് ദർഘാസ് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

ദർ ഘാസ് സമർപ്പി ക്കു ന്ന വ രാ അ വർ നിയോ ഗിക്കുന്ന 

പതി നി ധിയോ ഈ അ വ സ ര ത്തിൽ സന്നി ഹി ത രാ കാ 
No . 44/2014] 

വുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 11 മണി മുതൽ 
No . C4/12115/2014/ GTDMCA. 16th October 2014. 

4 മണിവരെ 2 , 100 കോളേജ് ഓഫീസിൽ ഒടുക്കി 
Sealed tenders are invited for the supply of വാങ്ങാവുന്നതാണ്. പകർപ്പ് ആവശ്യമുള്ളവർ - 1, 050 
Indirect Ophthalmoscope & Slit Lamp for Ophthalmology അധികമായി ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് വിൽപ്പന 9- 12 -2014, 
Department of Government T . D . Medical College , 

4 മണിവരെ മാത്രമായിരിക്കും. ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ 
Alappuzha . 

ദർഘാസിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 

തപാ ലിൽ ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കു ന്ന വർ ദർഘാ സിന്റെ 
Approximate Cost— \ 3,00 ,000 . 

വില യോ ടൊപ്പം - 50 കൂടി ചേർത്ത് മണിയോർഡർ 

അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
The envelopes containing the tender should bear the 

ദിവസത്തിന് 10 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ലഭിക്കുന്ന 
superscription “ Tender No. & due date and should be 

മണിയോർഡർ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. വില തിരികെ 
addressed to the Principal, Govt. T . D . Medical College , 

ലഭിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
Alappuzha . 

സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം 


ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ - 100 - ന്റെ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ സമ്മതപത്രവും ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന ആകെ 
വിലയുടെ ഒരു ശതമാനവും വരുന്ന തുകയ്ക്ക് ക്ക് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റോ 
സ്ഥിരനിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നിരതദ്രവ്യമായി 
സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താണ്. നിരതദവ്യവും സമ്മത പത്രവും 
ഉള്ളടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


[ No. 46 /2014] 


No. C3/13122/2014/ GTDMCA . 21st October 2014. 

Sealed tenders are invited for the supply of CTG 
Machine for Obstetrics & Gynaecology Department of 
Government T. D . Medical College, Alappuzha . 

Approximate Cost - 10, 00,000. 

The envelopes containing the tender should bear the 
superscription “ Tender No. & due date and should be 
addressed to the Principal , Govt. T.D . Medical College, 
Alappuzha. 

Last date and time of receipt of tender will be 
10 - 12 - 2014 at 1 p . m . Late tenders will not be accepted . 
The tender will be opened at 3 p . m . on 10 - 12 -2014 in the 
presence of the such of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 

Intending tenderers may obtain the tender form from 
the undersigned on all working days from 11 a. m . to 
4 p . m on a cash remittance of 2 ,100 which is the price 
fixed for a form and which is not refundable under any 
circumstances . The tender forms are not transferable . Sale 
of tender forms will be closed at 4 p . m . on 9 - 12 - 2014 . 
Cheques , Postage Stamps etc . will not be accepted 
towards the cost of forms, nor will the forms be sent per 
V . P. P. Tender forms will be supplied to the firm by 
registered post subject to a cash payment of 50 in 
addition as postage charges . Money Order will be 
accepted only if received within 10 clear working days 
prior to due date for submitted tender. Duplicate tender 
forms, if required will be issued of 1, 050 per 
copy . Further details can be had from the College Office 
during working time. Tender should be accompanied by 
an agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 100 
and EMD 1 % of the total cost of the items 
tendered . Tenders without EMD will be rejected . 


ദർഘാസ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത കവറിന് പുറത്ത് ദർഘാസ് 
നമ്പർ, ഇനവിവരം, നിശ്ചിത ദിവസം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ. റ്റി. ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, വണ്ടാനം, 
ആലപ്പുഴ- 688 005 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 11- 12 - 2014 
ഒരു മണി വരെ. അന്നേ ദിവസം 3 മണിക്ക് ദർഘാസ് 
തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്നവരോ, അവർ 
നിയോഗിക്കുന്ന പ്രതിനിധിയോ ഈ അവസരത്തിൽ സന്നിഹിത 
രാകാവുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കു 
ന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 11 മണി 
മുതൽ 3 മണിവരെ 2,100 കോളേജ് ഓഫീസിൽ ഒടുക്കി 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. പകർപ്പ് ആവശ്യമുള്ളവർ - 1, 050 
- അധികമായി ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് വിൽപ്പന 10- 12- 2014, 
4 മണിവരെ മാത്രമായിരിക്കും. ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, എന്നിവ 
ദർഘാസിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 
തപാലിൽ ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കു ന്ന വർ ദർഘാസിന്റെ 
വില യോ ടൊപ്പം - 50 കൂടി ചേർത്ത് മണിയോർഡർ 
അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
ദിവസത്തിന് 10 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ലഭിക്കുന്ന 
മണിയോർഡർ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. വില തിരികെ 
ലഭിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങൾ ദർ ഘാസിനോടൊപ്പം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 100 - ന്റെ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ സമ്മതപത്രവും ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന ആകെ 
വിലയുടെ ഒരു ശതമാനവും വരുന്ന തുകയ്ക്ക് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റോ 
സ്ഥിരനിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നിരതദ്രവ്യമായി 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദവ്യ വും സമ്മത പത വും 
ഉള്ളടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


| [ No . 47/2014] 


- No. C3/13205 /2014 / GTDMCA .. 21st October 2014. 

Sealed tenders are invited for the supply of Video 
Colposcope for Obstetrics & Gynaecology Department 
of Government T . D . Medical College , Alappuzha . 

Approximate Cost - 10,00, 000 . 

The envelopes containing the tender should bear the 
superscription “ Tender No. & due date and should be 
- addressed to The Principal , Govt. T.D . Medical College, 
- Alappuzha . 

Last date and time of receipt of tender will be 
11 - 12 - 2014 at 1 p . m . Late tenders will not be accepted . 
The tender will be opened at 3 p . m . on 11 - 12 - 2014 in the 
presence of such of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 

Intending tenderers may obtain the tender form from 
the undersigned on all working days from 11 a . m . to 
4 p . m on a cash remittance of ` 2 ,100 which is the price 
fixed for a form and which is not refundable under any 
circumstances . The tender forms are not transferable. Sale 
of tender forms will be closed at 3 p . m . on 10 - 12 - 2014 . 
Cheques , Postage Stamps etc . will not be accepted 
towards the cost of forms, nor will the forms be sent per 
V . P. P. Tender forms will be supplied to the firm by 
registered post subject to a cash payment of ` 50 


( നമ്പർ 47 / 2014 ] 


നമ്പർ സി3 / 13205/ 2014/ ജി. റ്റി. ഡി. എം . സി. എ . 2014 ഒക്ടോബർ 21. 

ആലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് റ്റി . ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക് വീഡിയോ 
കോൾപോസ്കോപ്പ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 

അടങ്കൽ തുക 10 ,00,000. 


- 


5 


in addition as postage charges. Money Order will be 
accepted only if received within 10 clear working days 
prior to due date for submitted tender. Duplicate tender 
forms, if required will be issued of 1 , 050 per 
copy. Further details can be had from the College Office 
during working time. Tender should be accompanied by 
an agreement executed in Kerala Stamp Paper worth ` 100 
and EMD 1 % of the total cost of the items tendered . 
Tenders without EMD will be rejected . 


Govt. T. D . Medical College, 
Alappuzha. 


( Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 


C / 2 080 / 14/DCK - 15 / 14 -- ഡിജിറ്റൽ 
ഇമേജിംഗ് എക്വിപ്മെന്റ് സ് 
(1) ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ വിത്ത് ഓൾ 

അക്സസ്സറീസ് 
(2) ഡിജിറ്റൽ എസ്. എൽ. ആർ. ക്യാമറ 
- വിത്ത് ഐ . ഒ. ലെൻസ് ആന്റ് റിംഗ് 
- ഫ് ളാഷ് ആന്റ് ഡാർക്ക് റൂം 

സെറ്റിംഗ്സ് 
C / 2 081/ 14/DCK - 16 / 14 - ഓർത്തോ 
എക്യുപ്മെന്റ് സ് നമ്പർ 5 
(1) അൾട്രാസോണിക് സ്കേലർ മീഡിയം 

ക്വാളിറ്റി (വുഡ് പെക്കർ ടൈപ്പ്) 
(2) അൾട്രാസോണിക് സ്കേലർ സുപ്പീരിയർ 

ക്വാളിറ്റി പീസോ ഇലക്ട്രിക് 
(3) അൾട്രാ സോണിക് സ്കേലർ 

മാഗ്നറ്റോസ്ട്രിക്റ്റീവ് 
C / 2084/ 14/DCK - 19/14 - പോസ്തോ 
എക്യുപ്പ്മെന്റ് സ് നമ്പർ 2 
(1) ഡെന്റൽ ഡിവാക്സിംഗ് ബാത്ത് 
(2) പാലറ്റൽ ആർച്ച് ട്രിമ്മർ 
(3) ക്രൗൺ റിമൂവർ സ്പ്രിംഗ് ലോഡഡ് 

ഇംപോർട്ടഡ് 


നമ്പർ സി / 2076 / 2014 / ഡി. സി. കെ . 


2014 ഒക്ടോബർ 15. 


- കോട്ടയം ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിലേക്കാവശ്യമായ 
ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി 14-8- 2014- ൽ ഇതേ നമ്പരിൽ 
പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ടെണ്ടറുകളിൽ ചിലതിന്റെ തീയതിയും 
സമയവും താഴെ പറയുംപ്രകാരം ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റ് 
വ്യവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റമില്ല . 


കമ 


എണ്ണം 


നമ്പർ 


ഫയൽ നമ്പരും 
- ദർഘാസ് നമ്പരും 
ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 

- (2 ) 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 420 . 


മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
10 - 11 - 2014. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 24 -11- 2014, 3 മണി. 


ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 25 - 11- 2014, 3 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 26 - 11- 2014, 
11 മണി. 


C / 2076 / 14 /DCK _ 11 / 14 - ഓർത്തോ 
എക്യുപ്പ്മെന്റ് സ് നമ്പർ 1 
(1) ഫിസിയോ ഡിസ്പെൻസർ ഫോർ 

ഇംപ്ലാന്റ് സർജറി വിത്ത് ഹാൻഡ് 

പീസ് (i സുർഗ് ടൈപ്പ്) ഫുൾ യൂണിറ്റ് 
(2) മൈക്രോ ഇംപ്ലാന്റ് സ്റ്റാർട്ടർ കിറ്റ് 

ഡെന്റോസ് ടൈപ്പ് ബി 
C / 2017 / 14 /DCK - 12 | 14 - ഓർത്തോ 
എക്യുപ്പ്മെന്റ് സ് നമ്പർ 2 
(1) ഹാൻഡ് ട്രിമ്മർ- ബ്രഷ്ലെസ്സ് ഹാൻഡി 

സീരീസ്സ് 
(2) പ്രഷർ ക്യൂറിംഗ് സിസ്റ്റം- ജെസ്സീ 

ടൈപ്പ് 
C / 2078 / 14 /DCK - 13 | 14 - ഓർത്തോ 
എക്യുപ്പ്മെന്റ് സ് നമ്പർ 3 
(1) ദന്തൽ പോളീഷിംഗ് കോംപാക്ട് 

യൂണിറ്റ് വിത്ത് ഡസ്റ്റ് കളക്ടർ 
( 2) ടൈഫോഡന്റ് അക്രിലിക് ടീത്ത്, 
ഓളൂഡർ, വാക്സ്സ്സ് ബേസ്-ഫുൾ 

സെറ്റ് 
(3) ടൈഫോഡന്റ് സെറ്റ് ട്രാസ്സികോ 
C / 2079 / 14/DCK - 14 / 14 - ഓർത്തോ 
എക്യുപ്മെന്റ് സ് നമ്പർ 4 
(1) സക്ഷൻ അപ്പാരറ്റസ്- കറ്റാനി ടൈപ്പ് 
( 2) അൾട്രാസോണിക് ക്ലീനർ 
(3) പ്ലാസ്റ്റർ ഡിസ്പൻസർ 


No, C/ 2076/ 2014/DCK . 

15th October 2014. 
The tender for the following equipments , invited as 
per Tender Notice No. C /2076 /2014 /DCK , dated 14 -8 -2014 is 
rescheduled as shown below to Government Dental 
College, Kottayam . Other conditions remain the same. 
Sl. File Number, 

Qty. 
No. Tender Number and 

( Nos.) 
Name of Item 

- (2 ) 
C /2016 /14/DCK _ 11 /14 - Ortho Equip 
ments No. 1 
(1) Physio Dispensor for Implant 

Surgery with Hand piece (i surg 
type)-full unit 
Micro Implant Starter Kit Dentos 
Type B 


(2 ) 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


(1) 


നമ്പർ എസ്5 / 15537/ 2014 / എം . സി. സി . 


2014 ഒക്ടോബർ 17. 


- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പത്തോള ജി 
വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് മെകാടോം ബയ് ഡ് വിത രണം 
ചെയ്യുന്ന തി ലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽനിന്നോ അവരുടെ 
അം ഗീ ക ത വിത ര ണക്കാരിൽനിന്നോ മുദ്ര വച്ചതും 
മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽനിന്ന് പ്രവർത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ് 
( ഫോൺ: 0495- 2350212 ). - 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപ്രതവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടുംകൂടി താഴെ നൽകി യി രി ക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപതം 
ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ അപേ ക്ഷി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ 
സമ്മത പത്രത്തിന്റെ മാതൃ ക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 
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C/ 2077 /14/DCK _ 12 /14 Ortho Equip 
ments No. 2 
(1) Hand Trimmer-Brushless handy 

series 
(2) Pressure Curing System - Jaypee 

Type 
C/2078/14 /DCK _ 13/ 14 _ Ortho Equip 
ments No . 3 
(1) Dental Polishing Compact Unit 

with Dust Collector 
(2) Typhodent-Acrylic teeth , Occluder, 

wax base -full set 
(3) Typhodent set Trussico 
C /2079 /14 /DCK _ 14 /14 Ortho Equip 
ments No. 4 
( 1) Suction Apparatus-Cattani type - 
(2) Ultrasonic Cleaner 
(3) Plaster Dispenser 
C /2080 /14 /DCK - 15 /14 -- Digital 
Imaging Equipments 
(1) Digital Camera with all accessories 
(2 ) Digital SLR Camera with IO 

lens and ring flash and dark 

room settings 
C/2081/14/DCK - 16/14 Ortho Equip 
ments No . 5 
(1) Ultrasonic Scaler-Medium quality 

(wood pecker type ) 
( 2) Ultrasonic Scaler -Superior quality 

Peizo electric 
(3) Ultrasonic Scaler Magnetostrictive 
C / 2084 / 14 /DCK _ 19/14 _ Prostho 
Equipments No. 2 
(1) Dental Dwaxing Bath 
(2) Palatal Arch Trimmer 
( 3) Crown Remover Spring Loaded 

imported 


വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദ ർ ഘാ സു കാർ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 

വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
മറ്റ് ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾമറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെതന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 
വില നൽകി വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസുകൾ താഴെ 
സൂചിപ്പിച്ചി രി ക്കു ന്ന തു പ്രകാരം ദർഘാ സു കാ ര ന്റെ യോ 
അംഗീ ക ത പതി നി ധി യു ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


ഇനവിവരം 


Cost of tender form - 420. 
Last date of receipt of Money Order — 10 -11-2014 . 

Last date and time of tender sales - 24- 11- 2014, 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
25 -11- 2014, 3 p . m . 

- Date and time of opening of tender - 26 -11 - 2014, 
11 a . m . 


- 1. ഹൈ പാ ഫ യിൽ മെകാ ടോം ബ്ലേയ് ഡ് 

(ഇംപോർട്ടഡ്). 
2. ലോ പാ ഫ യിൽ മെകാടോം ബ്ലേയ് ഡ് 

(ഇംപോർട്ടഡ്). 
അടങ്കൽ തുക - 1, 50, 000. 
നിരതദ്രവ്യം 1 % ( 1,500). 

മേലെഴുത്ത്- ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്5 / 15537 / 2014 / 
എം . സി. സി . - പത്തോളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക് മെകോടോം 
ബ്ലയ്ഡ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 420. 

ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും- 28 - 11-2014 , 3.30 മണി. 

- ദ ർ ഘാസ് ഫോം നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 4 - 12 - 2014, 3.30 മണി. 


Government Dental College , 
Kottayam. 


(Sd .) 
Principal. 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 5 - 12 - 2014 , 11 മണി. 


The tender will be opened as detailed below , Belated 
tenders will not be accepted . 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 5 - 12 - 2014, 
11.30 മണി. 


NAME OF ITEMS 


വില നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി 31- 3 - 2015. 


ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതി 
നു മു ള്ള മേൽ വിലാസം - പിൻ സി പ്പാൾ, കോഴി ക്കോ ട് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8. 


- നിബന്ധനകൾ 


1. 


നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം (തനത്) 
ദർഘാസിനൊടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ആവ ശ്യ പ്പെടു ന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധനസാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 


| 1. High Profile Microtome blade (imported) 
2. Low Profile Microtome blade ( imported ) 
Estimated Cost - 1,50 ,000 . 

Superscription — Tender No. S5 /15537 /2014 /MCC — For 
the supply of High Profile & Low Profile Microtome Blade 
to the department of Pathology . 

Cost of tender form - 420 . 

- By post _ 470. 

Last date and time of sale of tender form 
4-12 -2014, 3.30 p. m . 

Last date and time sale of tender form by post 
28 -11- 2014 , 3.30 p . m . 

Due date and time for receipt of tender — 5 - 12 -2014 , 
- 11 a . m . 


3. വാറണ്ടിചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 
4. വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി/ സമഗ വാർഷിക 

അറ്റകുറ്റപ്പണി ( ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെര ഞെഞ്ഞടു പ്പിന് ഇ 

നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകേണ്ടതല്ല. 


Date and time for opening of tender — 5 - 12 - 2014 , 
11 .30 a. m . 


Date up to which the rates are to be firm — 31- 3 - 2015 . 


Person to be addressed for buying and submitting 
tender form — Principal, Medical College, Kozhikode, 
- Kerala, India, Pin - 673 602 . 


SPECIAL CONDITIONS 


- 1. Storage of tank and copper pipe line etc . should be 

provided by the firm at their own cost. 
2. The firm should ensure uninterrupted supply of 

oxygen as per requirements . 


- നമ്പർ എസ്5/ 15950/2014 / എം . സി. സി. 


2014 ഒക്ടോബർ 24. 


No . S5/ 15537/2014/ MCC . 

17th October 2014. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
form are invited from the manufacturers or authorized 
dealers for the supply of High profile & Low Profile 
Microtome Blade to the Department of Pathology , 
Medical College , Kozhikode , Kerala , India . 

Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal, Medical College, Kozhikode 
during working hours (Phone - 0495 - 2350212 ). Tender 
should be superscribed with tender number as specified 
below . The tender should be submitted along with an 
agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 100 
(Rupees One hundred only ) and E M D @ 1 % of 
quoted price. Stamp Paper will be supplied to the firm 
outside Kerala on request along with remittance of 150 
(Rupees One hundred and fifty only ) ( Rupees - 100 
towards the cost of Stamp Paper and 50 as incidental 
charge) by Money Order taken in favour of Principal, 
Medical College , Kozhikode . Specimen copy of the 
agreement is annexed with the tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance , loading , unloading, erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees. 

The tender without required Earnest Money 
Deposit, agreement and not satisfying other tender 
conditions are liable to be rejected without further notice . 
Tender form is not transferable . Cheque, Draft , Postage 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 
tender forms. Duplicate copy of tender form can be 
obtained on payment of cost. 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ടൂർണിക്വറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെഷീൻ 
- (2 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ 
നിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ 
മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് ഫോറവും വിശദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ്. 
( ഫോൺ: 0495- 2350212 ). - 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടുംകൂടി താഴെ നൽകി യി രി ക്കുന്ന 
- മേലെഴുത്തുമായി ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാ 
ടനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്മുദ്രപത്രംലഭിക്കുന്നതിന് 

150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യ സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃക 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽഅനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 


വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർ ഘാ സു കാർ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 

വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
മറ്റ് ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെതന്നെ നിത്സിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 
വില നൽകി വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസുകൾ താഴെ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കു ന്ന തുപകാരം ദർഘാ സു കാ ര ന്റെ യോ 
അംഗീകത പതി നി ധി യു ടെ യോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

മേലെഴുത്ത്- ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്5 / 15950 | 2014 | 
എം . സി . സി. - പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ടുർണിക്വറ്റ് 
ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെഷീൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 

അടങ്കൽ തുക- 1,40,000. 
നിരതദ്രവ്യം - വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 420. 


No . S5/15950 /2014/ MCC . 

| 24th October 2014. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
form are invited from the manufacturers or authorized 
dealers for the supply of Tourniquet Electronic (2 Nos.) to 
the department of Plastic Surgery Pathology , Medical 
College , Kozhikode. 

Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal, Medical College , Kozhikode 
during working hours (Phone — 0495 -2350212 ). Tender 
should be superscribed with tender number as specified 
below . The tender should be submitted along with an 
agreement executed in Kerala Stamp Paper worth . 100 
(Rupees One hundred only ) and E M D @ 1 % of 
quoted price. Stamp Paper will be supplied to the firm 
outside Kerala on request along with remittance of 150 
( Rupees One hundred and fifty only ) (Rupees - 100 
towards the cost of Stamp Paper and ` 50 as incidental 
charge ) by Money Order taken in favour of Principal, 
Govt. Medical College , Kozhikode. Specimen copy of the 
agreement is annexed with the tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance , loading , unloading , erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees . 

The tender without required Earnest Money 
Deposit , agreement and not satisfying other tender 
conditions are liable to be rejected without further notice . 
Tender form is not transferable . Cheque , Draft, Postage 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 
tender forms. Duplicate copy of tender form can be 
obtained on payment of cost. 

The tender will be opened as detailed below , Belated 
tenders will not be accepted . 
Superscription — Tender No. S5 / 15950 /2014 / 

MCC — For 
the supply of Tourniquet Electronic (2 Nos.) to the 
department of Plastic Surgery. 

Estimated Cost - 1, 40 ,000 . 


- തപാൽവഴി - 470. 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 28 - 11 -2014, 3. 30 മണി. 

ദർ ഘാസ് ഫോം നേരിട്ട് വിൽക്കു ന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും- 4-12 -2014, 3.30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 5 -12 -2014, 11 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 5 - 12 - 2014 , 
11.30 മണി. 


വില നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി 31 -3 - 2015. 


ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കു ന്നതി 
നു മുള്ള മേൽ വിലാസം - പിൻസിപ്പാൾ, കോഴി ക്കോ ട് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8. 


Cost of tender form - 420 . 


- നിബന്ധനകൾ 


| By post - 470 . 


1. നിർമ്മാതാവിൽനിന്നുള്ള കൈപു സ്തകം ( ത നത്) 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


Last date and time of sale of tender form 
4 - 12 - 2014, 3 . 30 p . m . 


ആ വ ശ്യ പ്പെടു ന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെല വിൽ സാധനസാമഗ്രികൾ പരിശോധ നയ്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 


Last date and time sale of tender form by post 
28-11 -2014, 3.30 p . m . 

| Due date and time for receipt of tender - - 5 - 12 - 2014, 
11 a . m . 

| Date and time for opening of tender -- 5 - 12 - 2014, 
- 11. 30 a . m . 


3. വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 


വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി/ സമഗ വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെര ഞ്ഞ ടു പ്പിന് ഈ 
നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. 


Date up to which the rates are to be firm - 31- 3 - 2015 . 


Person to be addressed for buying and submitting 
tender form — Principal, Medical College , Kozhikode, 
Kerala , India, Pin -673 602. 


5. മുൻകൂർ തുക നൽകേണ്ടതല്ല. 


SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer to original 

should be attached . 
2. The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 
3. Warranty : Minimum 2 years. 
4. AMC CAMC : Minimum 5 years. AMC and CAMC 

rate ( to be mentioned separately ) will be considered 

for selection if necessary . 
5 . No advance payment will be made . 


Government Medical College , 
Kozhikode . 


( Sd .) 
Principal. 


